WicipediA 


Chhattìsgarhí 


Chnattìsgarhì yw iaith frodorol talaith Chhattisgarh (Hindi t^rfííPTS), y dalaith ddiweddaraf yn system 
ffederal India, sy'n gorwedd yng nghanolbarth y wlad. 

Mae Chhattisgarhi yn iaith Indo-Ariaidd sy'n perthyn i uwch-deulu'r ieithoedd Indo-Iraneg yn yr ieithoedd 
Indo-Ewropeaidd . 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 


index.php?title=Chhattisgarhi&action=edit) . 


^^^^Eginyn erthygl sydd uchod am India. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/ 
w/index.php?title=Chhattisgarhi&action=edit) . 


Wedi dod 0 " https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Chhattisgarhi&oldid=1474877 " 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 17 Mawrth 2013, am 18:48. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creatlye Commons Attributlon-ShareAlike ; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 


















